sazzella Ufficia 


IC 
DEL REGNO D’ITALIA. 


Anno 1921 Roma - Giovedì, 9 giugno Numero 135 
TTT ao 


E e n n ra 
Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi 


a 


resti 


[ni 
dAaAbbonamernti : È Inserzioni 
id'roma, presso Amministrazione: anne L. 403 semestre L. 94; trimestre L. 16 cani Dago ari Det SAI dd per cru Inca di colonna & 
; l i avvisi... .. 1... LOG , ; € ; 
ss a domiellio ed in tutto Il Regno: > 45 4 > >» 26; “ >» 18 $ + Dirigero le richiesto per le inserzioni enclusivamento alla 
AR Estero (Paesi dell’ Unione postale): » ©; » » 50; » » 30 i Amministrazione della Garretta presso il Iinisterò dell'Interno 


Gli abbonamenti si prendono presso PAmministrazione e gli Uftici || Per Io modalità delie inserzioni vedanvi le avvortonze in testa al 
pestali e decerrono dal 1° d'ogni mese. { Feglio degli annunzi. 


Ta numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 99 — nel Regno cent. 8% — arretrato In Roma, cent. 35° — nel Regno cent. 4% — all’ Estero cent. 60 
8 Se Il givrnale sì compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente. 


y LIMA SPILLA LASSSINSL SASSI SL SANI 
dl2importo di ciascun vaglia potrale ordinario « telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque 0 diect prescrittà dali’ ari. 48, leltera 2) 
dalla tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge uogotenensiale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-Lonye Luegetehantiale n. [124. 


PARTE I 


Attì inseriti nella Raccolta ufficiala delle leggi @ dei decreti del Regno d’ Italia 


Cm de 


fe opRIRTAETO - NOMINA DI SENATORI. 
REGI) DECRETO 5 maggio 1921. n. 690, che fissa la misura della sovvenzione gevernativa annua per l'impianto termaelettivici & 
Pietra/îtta in Vai Nestore (Perugia), di cui al R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274. 
REGIO DECRETO 5 maggio 1921, n. 691, che fissa la misura della sovvenzione governativa annua per l'impianto termoelettrico & 
“ Torre del Lago (Lucca), di cui al R. decreto4marzo 1920, n. 331. i 
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Sua Maestà il Re, con decreto 9 giugno 1921, su pro- { Regio decreto 5 maggio 1921, n. 690, che fiesa l4 mi- 
posta di 3. E. il ministro dell'interno, presicente del sura della sovvenzions governativa annua per l'im- 


Consiglio doi ministri, si è compiaciuto nominare s8- pianto termoeleltrico a_ Pietrafitta in Val Nestore, 
natori del Regno i signori: (Perugia), di cui al R. decreto 9 s'‘ttembre 1920, 


n. 1274. 
Baccelli Alfredo. = : aa ì 
Beranini Agostino. VITTORIO EMANUELE I 


Berio Adolfo. por grazia di Dio © per volontà della Nazione 
Chimienti Pietre. R£ D'ITALIA 


Contarini Salvatore. Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, 


4 . n. 464; 
SA ri i Visto il R. decreto-leggo 2 maggio 1920, n. 597; 
+ Visto il Nostro decreto 9 settembre 192), n. 1274, 
Nava Cesare. cho ammette alla sovvenzione annua governativa di 
Pantano Edoardo. cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 454, del 28 
Piacent'nì Settimio. © . marzo 1919, l'impianto proposto dala ditta Banca 


Conti per l'utilizzazione della lignite del giacimento 
di Val Nestore a Pietrafitta in provincia di Perugia; 
Ritenuto che il capitolo di uscita del piano finat- 


Quartieri Ferdingneo. 
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ziario Per, l’esercizio di detto impianto deve essere au- 
mentato: delle palssività conseguenti all'impiego di nuovi. 
capitali Line -gostit uzigne di quelli ‘che: dovevano essere j 
costituiti pipa re di guerra, non più d'spohi-. 
bili perchè avocati. allo Stato colla legge. 24 seltembre 
1920, n, 1298, e relativo regolamento 27 marzo 41921, 
n. ‘319, é che in conseguenza può essere aumentata la 
sovvenzione. destinata a eoprire la differenza passiva 
del piano finanziario medesimo; 

-Sentita “la ' seconda sezione del Consiglio superiore 
delle acques. |, 


Sulla proposta del Noîtra ministro segretario di 


. progettq approvato, come risulta da regolare constatazione fatta ia 
«data 12 gennaio 1821';: UO 
toi , che la DancaiCanti: medesima: ha fatto presenta: come,’ .qeentre 
Pil, ‘andnziamento dell'impresa, più Lui :ò stata prevista ed'approvata 
. una spesa di impianto di L. 32.250,00, era stato ‘qoperto per una 
metà (I. 16.125.060, con fondi costituiti da sopraprofitti di guerra, 
da fornirsi da ditte inlus!riali diverso,.tal! fondì non sono più oggi 
a sua d'spovzione in seguito alla avocazione allo Stato dei sopra- 
profitti di guerra stabilita con la legge 24 settamtra 1920, n. 1298 
e col relativo regoramento castitue:te 11 R. secsrsto 27 marzo 1521. 
n. 3i9 pubblicato neila Cassetta ufficiale del 2 aprile 1921, n. 78; 
cha jcr efieito di quanio sepra. e per non abband nare V'im- 
presa la Bansa conti sì impegna a sostituire a delti fondi altri 
capitali per.i quali essa inesntrerà spese di interessi ed ammorta- 


Stato er i lavori pubblici. di concerto col ministro del: menti ere non erano computati nel pinno-finanziamo rispeito alla 

natalia p I co co o anzidetta somma di L. 16.125.000 coslituita da sopraprottti di 

Abbiamo a bat a ti guerra che lo Stalo avrebbe restituiti a termini del decreto ‘12’ 
ecretato o decrettamo ; 


: giugro 1919, n. 1225; 

che la seconda sezione del Consiglio superi:re dello acque» 
nella sua seduta n, 15 del 19 marzo 1921, ha riconosciuta la equità 
che le passività conseguenti alla nuova paste di finanziamento ven- 
gono portate in aumento al capitolo delle spese nol piano finan - 
ziario di esorcizio, aumentando in confoemità, entro il Ilthite mas- 
simo consentito dall'art. 1 del decreto-legge n. 454, del 28 matzo 


Art, 1. 


La sovvenzione governativa annua accordata alla 
Banca Conti per un impianio termoelettrico di 42.000 
Kw, a Pietrafitta a termini dell'art. 1 del Nostro de- 


oreto 9 settembre 1920, n. 1274, .viene fissata nella 
misura massima di. lire centocinquanta (L. 150) per 
. chilovat installato ‘e ‘sarà «corrisposta per un periodo 
di venti anni. Essa è ripartita in due quoto, di cui 
una fissa per l'impianto,. di lire cantotrenta (L..130) 
per chilovat:instaliato; ed una per l’esercizio di cen- 
tesimi uno (cent. 1) per ciascun chilovattora prodotto 
nell'anno fino ‘ad una preduzione massima sovvenzio- 
nata di ventiquattro milioni di chilovattora annui, 
oltre:Ja;: quale non. sarà. corrisposto ulteriore com- 
pensoi: ©‘ 

‘è*Liart:2-del citato : Nostro decreto 9 settembre 1920, 
n. 1274, è abrogato. 


Art. 2. 


oi Approvata. e renà, esgeutozia l'annessa appendice 


all atto d'obbligo che va unito al ricordato Nostro de- 
oreta Disettembre;1920,; n: 1274. 


‘Ordiniantò ché :f1 prefente decreto, munito del sigillo 

dello Stato, © sia” sorte” ‘nella raccolta ufficiale dello 

leggi e dei. deergti. del, Regno d’Italia, mandando R 

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
.Dato a Roma, addì 5 maggio 1921. 


CIPTORIO EMAXULi 


Prano — iONONI. 
Visto, Il guardasigilii : FERA. 


APPENDICE ALL'ATTO D'OBBLIGO 


approvato con R. decreto 9 settembre 1£20, n. 1274, relativo alla 
‘costruzione ed all'esercizio di una centrale termoelettrica della 
Ditta Banca Conti, a Pietrafitta in Val Nestore (Perugia), a ter- 
mini del decreto- leggo Luogotenenziale n. 454, del 28 marzo 1919, 
e del déoreto legge 2 maggio 1920, n. 597. 


SI PREMETTE 
che la Banca Conti, in adempimento dell’atto d'obbligo sopra eitato, 
‘ha; iniziato ‘in tempo utile l’esceuzione. degli impianti, secondo il 


1919, la sovvanzione destinata a.coprire la differenza passiva risul- 


tante dal piano finanziario stessa; 


che colla introduzione in detto piano di detta passività la 
differenza passiva amrionta a L. 2.196.000 pari a L. 163 per cia- 


scuno dei 12,030 Kw, installati, e, per conseguenza, la sovvenzione 
può ossera elevata al Jigite massimo di L. 150 (lire centocinquanta) 


per Kw. installato ec complessivamonto a L. 
lione ottoecentomi'n); 

. che per effett> della nuovi costituzione del capitale di impianto 
effettivamente sborsato per intiero in L. 32.250 00012 partecipazione 
dello Stato agli utili, 21 sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del 
decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito Adall'dît, 52 
del decretc-legze 9 ottobre 1919, n. 2161, è da ammettersi, quando 
il complesso degli utili superi il sette per cento (7 0[0) dell’intiera 
somma anz detta. 

Tutto ciò premesso, con la presente appendice a'l’atto d’obbligo 
sopra ricordato si stabiliscono le nuove condiz oni a cui dovrà cor- 
rispordsre la concessione, in base alle esposte premesse, formu- 


1.800 009 (Jira un mi- 


‘Jando nel nuovo testo, gli articoli di detto alto d'obbligo che det- 
bono essere di conseguenza, col testo stesso sostituiti. 


Art. ll. 
Sovvenzione. 


La sovreszione annua governa'iva d' cui a'l’arf. I del decreto- 


legga, Luo rctenenziale 28 marzo 1919, n. 454 è fissata in comples- 


sive lire esitue inquanta (L. 150) per Kw. ir s ‘alia 0, e quindi com- 
piessivament» in live un milione oto:entomila (L. 1.800.000, annue, 
così ripartite: 

a) quota fissa ver l'impianto : lire c:ntotrenta (L 130) per 
ogni kw, installato quale risulta da' proze't0 e quale deve risul- 
tare con'erinato rel vertale di cui al precedente art. 8 o nel ver- 
bale di cri all'art. 9, e cioè, al massimo per 12.000 .Kw., con un 
ammontare annuo di lire un milione cinquecentosessantamila 
(L. 1.560.000); su'so qaanto è disposto alla fine dell'art 8. A tale 
quoia sono estensibili Ie concessioni di ca all'art. 6 del decreto 
Luozatenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 53 
del decreto legge 2 otfohie 1919, n 2161; 

b) quota per l'esercizio di centesimi uno per ogni Kw. prp= 
detto, fine ad un xvassimo di ventiquattro‘ milioni di Kw-ora per 
ogni anns, è siuè fino ad un«ammontare annuo massimo di lire 
dueccatoguerantamila (L. 240.000) ; e la deesrredzà di tale quota di 


A 
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sovvenzione avrà luogo dalla data del verbale di cui al precedente 
art. 8, ed eventualmente di quell» di cui all'art. 9, in cui sia di- 
chiarato cho l’impianto possa entraro in regolare esercizio. 


Art. 13, 
Pagamento della sovvenzione. 


ll pagamento della queta fissa per l'impianto, in applicazione 
dall'art. 3 dei decreto lezga 242 dsl lè febbraio 1919, sostituito con 
l'ast. 53 del decreta legga 4 nitobre 19:9, n. 2161, dec:rraà gra- 
dualmente e proporzi: nalmen'e all'importo deilavori esoguiti dalla 
data di emissione dei verbali di avanzamento dci lavuri stessi» 
previa approvazione di questi da pirta della seconda sezione del 
Consiglio saperiore delle acqua. 

La quota d) di sovvenzions di cui al precedente art. 11, relativa 
all'esercizio dell'impianio sarà corrisposta annualmente posticipata 
in una cifra globale deterininata in base al verbale di liquidazione 
da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici tenuto conto della 
quantità di energia prodot*a cd erogata nell'anno e d:l regolare 
funzionamento dell’impianto. l 

I mandati saranno emessi dal Ministero dsi lavori pubblici nen 
oltre tre mesi da'la scadenza dei singoli pagamenti. Nessun com- 
penso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali 
ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie 
relative praticho amministrative. 


Art. 16. 
Partecipazione dello Stato agli utili. 


Lo Stato avrà diritto di partecipare agli ulili dell'azienda ai 
sensi e nella misura yrevista dell’art. 5 del decreto-legge 12 feb- 
braio 1919, n. 242, costituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottotre 
1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli #zioni- 
sti, aumentato delle somme passate alla riserva e provenienti dal!o 
esercizio dell'impianto di cvtilizzazione del combustibile superi il 
sette per cento (7 0j0) del capitale sborsato, valutato, in base al 
preventivo di impianto approvate, in lire trentaduemilioniduecen- 
tocinquartamila (L. 32.250.000). 

Ai fini del presente artizolo il conto di esercizio dell'impianto di 
utilizzazione del combustibile sarà tenuto separato da quello delle 
miniere e delle altre attività scciali. 

Roma, 26 aprile 1921. 
Per la Banca Conti e C., di Firenze 
“ Achille Conti. 

N. 14731. Registrato a Roma il 27 aprile 192], atti privati vo]. 322; 
con copia autenticata dal notaio; esatte lire ssi e centesimi novanta” 
più L. 597,C0 per D. N. 3 

Il ricevitore 
(segue la firma). 
Visto, Il ministro dei lavori pubblici 
PEANO. : 


Regio decreto 5 maggio 1921, n. 691, che fissa la misura 
della sovvenzione governativa annua per l'impianto 
termoelettrico a Terre del Lago (Lucca), di cui al 
It. decreto 4 marzo 1920, n. 331, 


VITTORIO EMANUELE II 
per grazia di Dio e per volontà della Naniono 
RE D'ITALIA 
Visio il decreto-legge Luogotensaziale 28 marzo 1919, 
n. 454; 
Visto il R. decreto lagga 2 


Visto il Nostro dacralo + 


maggio 1320, n. 597; 
marzo 199, n. 391, che 


ammette alla sovvenzione annua govarnativa, di cui 
all'art 1 del citato decreto-legge 23 marzo 1919, nu- 
mero 454, l'impianto pronvosto dalla Società Torbiera 
d’'itelia per l'utilizzazione delia torba .del giacimento 
di Massaciuccoli a Torra del Lago, in provincia di 
Lucca; 

Riferuto che il capitolo di uscita dsl piano finan- 
ziario per Pasor-izio di detto impianto devo essere au- 
meutato della pascività conseguenti all'impiego di nuovi 
capitali in sostituzione di quelli che dovevano essere co- 
stituiti da sopraprofitti di guerra, non più disponibili 
perchè avocati allo Stato colle legge 24 settembre 1920, 
n. 1298, e relativo regolamonio 27 marzo 4921, n. 319,. 
e che in conseguenza può easore aumentata la sovven» 
zione dertineta a coprira ia differenza passiva del 
piano finanziario medesimo ; 

Bentita la seconda sezione del Consiglio superiore 
delle acque; 

Sulla proposta del Nostro ministro sezretario di S!ato 
per i iavori pubblici, di concerto col ministro del te- 
BIrO; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


Art. 1. 


La sovvenzione governativa annua accordata alla 
Società Torbiere d'Italia per un impianto tarmoelet- 
trico di 12.000 Kw. a Torre del Lago a termini del- 
l’art. 1 del Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331, viene 
fissata nella misura massima di lire centocinquanta 
(L. 150), per chilovat installato e sarà corrisposta per 
un periodo di venti anni. 

Essa è ripartita in due quote, di cui una fissa per 
l'impianto, di lire cento (L. 109), per chilovat instal- 
lato; ed una per l’esercizio di centesimi due e quattro 
miliesimi (cent. ?2,4), per ciascun chilovattora prodotto 
nell'anno fino ad una produzione massinàa sovvenzio- 
nata di venticinque milioni di chilovaitora annui, ol- 
tre la quale non sarà corrisposto ulteriore corapenso. 

L'art. 2 del citato Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 831, 
è abrogato. 

Art. 2. 


È approvata ec resa esecatoria l’annessa appendice 
all'atto d'obbligo che va unito al riosrdato Nostro de- 
creto 4 marzo 1920, n. 331. 


Ordiniamo che il presonic decreto, munito del sigillo 
tello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle loggi 
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservario e di farlo onservar 


Dato a Roma, addì 5 
VITTORIO EMANUELE. 
PEANO — Dornom, 


maggio 1921. 


Visto, Il guardasigilli: FERA, 


APPENDICE ALL'ATTO D'OBBLIGO 
approvato con R, decreto 4 marzo 1920, n. 331, relativo alla co- 
struzions ci all'esercizio di una centralo termo elettrica della 
Sacie!A torbiere d’Italia a Torre del Lago (Lucca) a termine 


dl dscreto-legz6 Luozotenenziale n; 454 del 28 marzo 1919 e | 


idol de erato- legge 25 agosto ‘919, n. 1552. 
SI PREMETTE ù 

cne in Società torbiere d'italia, in adempimento dell'atio'd'ob- 
bfigo sopra citato ha iniziaio in tempo utile l’esecazione degli im- 
pjauti, second» il progetto approvato portandone la costruzione, in 
regolare uvanzamento, fino ad un importo di lavori eseguiti e di 
materiali fornitisa piò d’onera di lire aeimilioni, oltre a L. 2,200,009 
pagate in conto ordinazione macchinari, coma risu'ta da regolare 
constatazione fatta in data 25 gannaio 1921; 

che la Società stessa ha fatto preseale come, montre il finan- 
Mamento doll’mpresa, per cui è stata prevista e approvata una 
spesa di impieoto di 19.200.009 lire, era stato coperto per 10 milioni 
cen fondi costituiti da tasse sui sopraprof:ti di guerra forniti dalla 
Società Ilva, tall fondi nin sono oggi più a sua disposizione in se- 
gruito alla avosazi ne allo Stato dee SODPABEoRto di guerra stabi- 
lita con ia legge 24 scttembre 152 1298 e col relazivo regoia- 
mento costitucate il R_ decreto 17 " marzo Ripi n. 319, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dol 2 apro 1521, n. 78; 

che per effetto di quanto sepra, e va non abbandonare l'im- 
prosa, la Società torbiere d'Italia ri impegna a sostituire a detti 
fondi altri capitali per i quali essa incontrerà spese di interessi 
ed amincriamenti che non erino emputati rel piano finanziario 
rispetto : Ila anzideita somma di 10 milioni costituiti da tasse su 
sopraproftti di guerra che lo Stato avrebbe restituiti, a termini del 
decreto 12 g.ugno 1919, n. 1225; i 

eha la seconda sezione del Consiglio superiora delle acque, nella 
sua seduta n. 15 del 19 marzo 1921, ha riconosciuta la equità che 
le ‘passività conseguenti alla nuova parte di finanziamento vengano 
portate in aumento al capitolo delle spese nel piano finanziario di 
esercizio, aumentando in contermità, entro il limite massimo con: 
sentito dall art. 1 del decr:t0-legge 28 marzo 1919, n. 454, la sov- 
venzione destinata a coprire la differenza passiva risultante dal 
piano finanziario stesso; 

che colia introduzione in detto piano di ta'e yassività la difie- 
renza «mmonta a L. 1.910‘ pari a L. 159,10 per ciascuno dei 


12,030 chilovat installati, e per conseguenza, la sovvenzione può: 


essoro elevata al limite massimo di lire centecinqasnta (i. PS0) cer 
chilovat installato e complessivamente a lire un milione oitocento- 
mila (L. 1.800.000). 

che por efetto della nuova costituzione del capitale di impianto 
esfettivamente sborsato per intiero in L. 19.200.000 la partecivazione 
dello S'ato agli utili, ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del 
decreto Lungolenenziale 12 f: bbraio 1919, n. 219, sostituito dall’ar- 
ticolo 62 d 1 d>:reto legge 9 ottobre 1919, n. 2151. è da ammettersi 
quando 1:l com. p0esso ?egli utili superi il 7 00 (sotte por cente) del- 
l'intera somma anzidetta. 

Tutto ciò premesso, con la presente appendica all'atto d'obbligo 
s?pra ricordato si stabilissono le nuove condizioni a cui dovrà cor- 
rispondere la concessioio, in bass alle esposte premesse, formulando 
nel nuovo testo gli articoli di detty utto d’abbligo che debbono cs- 
sere di conseguenza, col testo siesso, sostituiti. 


Art. ll. 
Sovrenzione. 


La sovrenzione annua governativa, ci cui al#'arf. 1 del deeset- 
legge Luogotenenziale 28 inarzo 1919, n. 454 è fissata in compiessiva 
lire centocinquanta (L. 150), per chilevat installato è quini com- 
plessivamicate in lire un miliongrottoc:ntomila (L. 1850,0-0) annuo 
così riparute; 


a) quota fissa per l'impianto: lire cento (L. 100), per ogni 
Kw. installato quale risujia. dal progetto e quale deve risultare 
confermato nel verbale di cui al precetente art. 8 o nel verbale 
supplttivo di cui all'art. 9, 6 cioè, al massimo per 12.000 Kw. con 
un ammontare annuo di lire un DU; ieno duecintomila (L } 200.008) 
salvo quaato è @spesto alia fine : dellari. 8. A tale quota sono 
estensibiri le conce-sìopi di cu all'art. 6 del decreto legge-Luogo- 
tenenzialo 12 febbraio jU19, p. 242, sestituito con lari, 53, del de- 
creto logge. 9 cttobre 10/0, n. 161; I 

Db) queta per l’essrcizio di centesimi 2,4 per ogni chilowaitora 
prodotto fino ad un massimo di venticinque mulioni di chilowa'tora 
per egni anno, e cioè fino ai nu smmontare massinio di liro sei- 
centomila {L G00.0C0;; è ia decorreuza di tale quota di sovvenzione 
avrà luogo dalla data del veroule di cui all'art 8, ed eventualmente 
di quello di cui all'art, 9 in cui sia dichiarato che l’;impianto poBsa 
entrare in regolare esercizio. 


Art, 13 
Pagamento della sovvenzione. 


11 psga mento della quota fissa per limpiaato, in applicazione de'- 
l'art. 6 del qaecreto-legge 242 d<l 12 febbraio 19.9, sostituito con 
l’art, 53 del decreto Luorotenonziale 9-ottobre 1919, n. 2161, decor- 
rerà gradualmente, e proporzionalmen*e all'importo dei lavori ese - 
guiti, dala data di emissione dei verbali di avanzamento dei lavori 
stessi, provia approvazione di questi da parte della seconia sezione 
del Consiglio supericre della acque, 

La quota 8) di sovvanzione, di cui al precedente aiticilo 11 rela- 
tiva +ll’osercizio dell'impianto sarà corrisposta anvualmente posti- 
cipata in cifra globale determinata ia base al'verbale di liquidazione 
da emettersi del Minisiero dei trazporti; tenuto conio della quan - 
tità di energia prodotta ed erogata nell’anno e del regolare funzio- 
namento dell'impianto. 

I mandati saranno emessi dal Ministero dei trasporti ron oltre 
tre m:' si dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun comvenso 
«arà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi 
nei puzamenti, dipendeati dailo svolgimento delle necessarie rela- 
tive pratiche ammistrative. 


Art. 16. 
Partecipazi ns dello Stato agli utili. 


Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'Azienda ai 
sensi o nelia misura prevista dell'art. 5 del decreto-legge 12 feb- 
braio 1919, ni. 212, sostituito dall’art. 52 del decreto-legge 9 otto- 
bre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili di-tribuiti agli 
az:onisti, aumentati delle 3,mme passate alla riserva e prevenienti 
dall'esercizio dell’impiauto di niilizzazione del combustibile, superi 
il sette per cento (7 0,0) del capitale sborsato, valutato, in base al 
preventivo di impianto approvato, in lire diciannove milioni due- 
centomila (L. 19.200.000). 

Ai fini del presents acticolo, il conto di esercizio dell'impianto 
di utilizza;ione del combi:t.bile sarà tenu'o soparato da quello 
delle torbiere e dalle altre uttività 8° ciali. 

Roma, 28 àprile 1921. 
Torbiere d’Italia 
L'amministratore delegato 
Moriani. ) 

N. 14869, regi.trato a Roma li 28 agxrile 1921, atti privati, volu- 
me 322, con copia a t n‘icata dal nutaio, esatte lire 6,90 più lire 
1159,50 p:r LU. N 

1] ricevitore 
Segue la firma. 
Visto, Il ministro dei lavo:i pubblici 
PEN). 


RETI MAGI AI 


